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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


No. S4 /8333 /12 . 


| 31th July 2012 . 


Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the following items to Medical College 
Hospital , Kozhikode . 


- Sl. No. 


Name of Items 


Quantity 


- (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


8000 


| 1 

2 


Disposible RIA Vials (12 x 75m. m.) 
Test Tube racks ( to hold 48 tubes 

of 12 x 75mm 


( 1 ) 


- 3 


- ( 2 ) 
Marker Pen ( OH P Marker) 

Black /Blue 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്4 /8333 /2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 400 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 9- 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
13 - 9- 2012, 5 മണി. 


4000 


10000 


5 
6 


Disposable small plastic rods 
for Serum seperation (5 .6cm 
length plastic thin rod ) 
Disposable plastic gloves 
Thermal paper for E / A Micro plate 
24 thermal paper roll 10 m . length 

Catridge for printer 
| ( HPINK catridge 818 B ) 

- 
Disposable tips for micro pipette 
(5 -300 micron ) 


- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2012 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


6 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12 - 2012 . 


8 


10000 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


( 2 ) 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S4/ 8333 / 12 . 

| Price of tender (in duplicate) ST ( Cash only/ Money 
Order) - 400 . 

Date and time of close of sale of tender forms— 
12 - 9- 2012 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender 
13 - 9 -2012 at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender 
14- 9 - 2012 at 12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms — 31- 12 - 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. S3/ 10975/2012. 

6th August 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the DVB film 17x14 size (dry view Laser 
Imaging films compatible for dry camera ) - 105 catridge to 
Government Medical College Hospital , Kozhikode- 8 . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as - S3 -10975/ 2012 . 

Price of tender ( in duplicate ) + ST ( Cash only/ 
Money order) - 2 ,497. 

Date and time of close of sale of tender form 
17-9-2012, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender 
| 18 -9 -2012 , 5 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 19 - 9 - 2012, 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firm — 31-12-2012. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡി . വി. ബി . ഫിലിം ( ഡ ക്യാമറയ്ക്ക് 
അനുയോജ്യമായ 17 x 14 സൈസ് ഡ ഢ ലേ സർ 
ഇമേജിംഗ് ഫിലിം) - 105 കാടിഡ്ജ് സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്3 - 10975/ 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ഇനം 


എണ്ണം 


കമ 
നമ്പർ 


8000 


3 


1 ഡിസ്പോസിബിൾ ആർ. ഐ . എ . വയൽ സ് 

(12X75 എം . എം .) 
- 2 ടെസ്റ്റ്ട്യൂബ് റാക്ക്സ് (12X75 എം . എം . ന്റെ 

48 ട്യൂബുകൾ വയ്ക്കുന്നതിന്) 
മാർക്കർ പെൻ ( ഒ .എച്ച്. പി . മാർക്കർ) 
കറുപ്പ് നീല 
ഡിസ്പോസിബിൾ സ്മാൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് 

ഫോർ സെറം സെപറേഷൻ ( 5.6 സെ . മീ . 
നീളമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തിൻ റോഡ്) 
ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലൗസ് 
തെർമൽ പേപ്പർ ഇ / എ മൈക്രോ പ്ലേറ്റ് 

24 തെർമൽ പേപ്പർ റോൾ 10 എം. നീളം 
7 പ്രിന്റർ കാടിഡ്ജ് ( എച്ച്. പി . ഇങ്ക് 

കാട്രിഡ്ജ് 818 ബി ) 
8 ഡിസ്പോസിബിൾ ടിപ്സ് ഫോർ മൈക്രോ 

പിപ്പറ്റ് (5- 300 മൈക്രോൺ) 


4000 


5 


10000 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 2,497. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9- 2012 , വൈകിട്ട് 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 
18 -9 - 2012 വൈകിട്ട് 5 മണി. 


10000 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2012 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31- 12 - 2012. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 9 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 3 - 2013. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 

കോഴിക്കോട്. 
Government Medical College Hospital, 

(Sd.) 
Kozhikode - 8. 

| Superintendent. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം) , 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 

( Sd.) 
- District Medical Office ( Health ), District Medical 
Kozhikode . 

Officer (Health ). 


TENDER NOTICE 


No . B2-10973 / 2005. 

3rd August 2012. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Battery ( 12V / 100 Ah ) for the UPS (Make: 
APC 3000 VA , Sl. No. JS 0615038135 ) — 4 Nos. to District 
Medical Office (Health ), Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as B2- 10973/ 05 . 

Estimated Cost - 35, 000 . 
EMD - 1 %. 

Price of tender form (Plus tax cash only ) — 
300 + VAT @ 5 %. 

Last date and time of close of sale of tender form 
18 - 9- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
19- 9 -2012 , 5 p . m . 


Date and time of opening of tender - 20 - 9 - 2012, 
12 Noon . 


Date upto which rate is in force — 31- 3 -2013. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tender are to be sent — The District 
Medical Officer (Health ), Civil Station , Kozhikode. 


കോഴി ക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലെ 
യു . പി . എസ്. ലേക്ക് ( മേക്ക്: എ . പി . സി . 3000 വി . എ ., 
സീരിയൽ നമ്പർ ജെ . എസ്. 0615038135) ആവശ്യമായ ബാറ്ററി 
(12 വി /100 എ . എച്ച്.) - 4 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
ബി2 -10973/ 05 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 35,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 300 + വാറ്റ് 5 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 9 - 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 9 - 2012 വൈകിട്ട് 5 മണി. 


